Michał Mohr 


Doktor wszech nauk lekarskich, 


Członek świecki byłego konsystorza ewangielickiego krakowskiego, jakoteż wielu 
towarzystw naukowych i dobroczynnych, 


Fizyk królewskiego stołecznego miasta Krakowa 
„zeżywszy lat 75, po długićj chorobie, zakończył życie dnia 13 Grudnia 1879 r. o godzinie 3 ran.. 


Pozostała córka zaprasza Krewnych i Przyjaciół na wyprowadzenie zwłok dnia 16 b. m. t, j. we wtorek o godzinie 2", popołudniu 
domu pod L. 173 przy ulicy Gołębićj Wyższćj wprost na cmentarz, 
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